Dr med. Antoni 


CHUDOB 


PEDIATRA 


NASZ NAJDROZSZY MAZ, BRAT, STRYJ I KUZYN 


urodzony w Ostrawie w Czechosłowacji, były długoletni ordynator oddziału dziecięcego Szpitala św. 

Ludwika w Krakowie, lekarz specjalista Przychodni Specjalistycznej Instytutu Matki i Dziecka w Kra- 

kowie, odznaczony między innymi Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla m. Krakowa” oraz Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i złotym Krzyżem Zasługi 


opatrzony Sw. Sakramentami, zmarł w Krakowie dnia 20 czerwca 1983 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środę dnia 29 października 1987 roku o godzinie 10.40, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
bólu i żałobie: 


ŻONA, SIOSTRA, BRATANICA, KUZYNKA I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek dnia 28 bm. o godzinie 8.30 w kościele parafialnym św. Mikołaja 
przy ulicy Kopernika. 


